
GELOSO - Mod. G175. Apparecehio ad alimentazione universale. Onde medic da 190 a 580 m, onde corte da 14 a 43 e da 43 a 
130 m. Media frequenza 467 kc/s. Alimentazione a CA da 110 a 220 V, da rete a CC a 110 V, o da batteria anodica da 90 V e da 
pila d'accensione da 7,5 V. (La posizione delle viti dei compensator! e la tabella di taratura come il mod. G 1741. 









